PM3001014490 


BRANDS 


MANUFACTURER 


American Filter lOO's lOOFSP 

American Filter King KFSP 

American Lights lOO's lOOFSP 

American Lights KFSP 

Carlton 100's lOOFMSP 

Carlton lOO's lOOFSP 

Carlton 120's 120FMSP 

Carlton IPO's 120FSP 

Carlton 83 KFHP 

Carlton KFSP 

Herbert Tareyton KNFSP 

Lucky Strike Filters lOO's lOOFSP 

Lucky Strike KFHP 

Lucky Strike KFSP 

Lucky Strike Lights lOO's lOOFSP 

Lucky Strike Lights KFSP 

Lucky Strike RNFSP 

Malibu lOO's lOOFSP 

Malibu Filters KFSP 

Malibu Lights lOO's lOOFSP 

Malibu Lights KFSP 

Malibu Menthol lOO's lOOFMSP 

Malibu Menthol KFMSP 

Pall Mall lOO's lOOFSP 

Pall Mall KNFSP 

Pall Mall Lights lOO's lOOFSP 

Pall Mall Red Filters lOO's lOOFSP 

Pall Mall Red Filters KFSP 

Pall Mall Red Lights lOO's lOOFSP 

Pall Mall Red Lights KFSP 

Silva Thins Filters IQOFHP 

Silva Thins Menthol IOOFMHP 

Tall 120s 120FMSP 

Tall 1203 120FSP 

Tareyton lOO's lOOFSP 

Tareyton KFSP 

Tareyton Lights KFSP 

Tareyton Long Lights lOOFSP 



16.4 

15.7 

0 . 7 

A 

16.4 

15.7 

0 . 7 

A 

12.3 

11.5 

0 . 8 

A 

12.0 

11.1 

0 . 9 

A 

4.4 

2.6 

1.8 

A 

2.7 

2.2 

0.5 

A 

5.9 

5.2 

0 . 7 

A 

6 . 1 

5.4 

0 . 7 

A 

0 . 7 

0.9 

-0 . 2 

A 

0 . 9 

1.0 

-0.1 

A 

25.3 

24.3 

1.0 

A 

12.4 

12.9 

-0.5 

A 

12,0 

12.9 

-0 . 9 

A 

12.3 

12.9 

-0 . 6 

A 

8 . 9 

8 .5 

0 . 4 

A 

8 . 4 

7.9 

0.5 

A 

25.1 

24.1 

1.0 

A 

14.3 

15.4 

-1.1 

A 

16.6 

15.8 

0 . 8 

A 

8 . 9 

8 . 5 

0 . 4 

A 

9 . 6 

8.3 

1.3 

A 

11.5 

11.0 

0 . 5 

A 

16.1 

15.7 

0 . 4 

A 

17.5 

15.0 

2.5 

A 

2 4.7 

24.6 

0 . 1 

A 

10 . 3 

9.4 

0 . 9 

A 

15 . 6 

14.8 

0 . 8 

A 

15.2 

15.1 

0 . 1 

A 

9.3 

9.8 

-0 . 5 

A 

10.2 

9.7 

0.5 

A 

12.4 

11.2 

1.2 

A 

12.3 

11.6 

0 . 7 

A 

18.4 

16.5 

1.9 

A 

18.9 

18.0 

0 . 9 

A 

13.9 

13.7 

0 . 2 

A 

14.2 

13.8 

0 . 4 

A 

5 . 1 

5.3 

-0 . 2 

A 

7 . 9 

7.5 

0 . 4 

A 



Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 




PM3001014491 


BRANDS 


MANUFACTURER 


Belair 100's lOOFMSP 
Belair KFMSP 
Capri lOOFHP 
Capri lOOFMHP 
Capri 120'5 120FHP 
Capri 120's 120FMHP 
Kool KFMHP 
Kool KFMSP 

Kool Lights lOO's lOOFMSP 

Kool Lights KFMSP 

Kool Milds lOO's lOOFMSP 

Kool Milds KFMHP 

Kool Milds KFMSP 

Kool RNFMSP 

Kool Super Longs lOO's lOOFMSP 
Kool Ultra lOO's lOOFMSP 
Kool Ultra KFMSP 
Raleigh lOO's lOOFSP 
Raleigh KFSP 
Raleigh KNFSP 

Raleigh Lights lOO's lOOFSP 
Raleigh Lights KFSP 
Richland (25) KFMSP 
Richland (25) KFSP 
Richland lOO's (25) lOOFSP 
Richland 20's lOO's lOOFSP 
Richland 20's KFMSP 
Richland 20's KFSP 

Richland 20's Lights lOO's lOOFSP 
Richland 20's Lights KFSP 
Richland 20'3 Menthol lOO's lOOFMSP 
Richland Lights (25) lOO's lOOFSP 
Richland Lights (25) KFSP 
Viceroy KFSP 

Viceroy Lights lOO's lOOFSP 
Viceroy Lights KFSP 

Viceroy Super Long lOO's lOOFSP 


8 .1 

8 .5 

-0 . 4 

BW 

10.5 

9. 9 

0 . 6 

BW 

9 . 6 

8 . 9 

0 . 7 

BW 

9.5 

8 . 9 

0 . 6 

BW 

14,0 

13.2 

0 . 8 

BW 

12.1 

12.0 

0 .1 

BW 

15.9 

15 . 6 

0 .3 

BW 

17.0 

16.5 

0 . 5 

BW 

8.7 

8 .3 

0 . 4 

BW 

8 . 1 

7 . 6 

0.5 

BW 

12.1 

11,8 

0.3 

BW 

11.5 

11.6 

-0 . 1 

BW 

12,2 

11,5 

0 . 7 

BW 

21.5 

21.0 

0 . 5 

BW 

17.2 

16.4 

0 . 8 

BW 

4.8 

5.2 

-0 . 4 

BW 

1.8 

2.0 

-0 . 2 

BW 

15.5 

14.9 

0 . 6 

BW 

15.3 

14.2 

1.1 

BH 

25.1 

24.5 

0 . G 

DW 

12.3 

12.3 

0 

BW 

11.4 

11.3 

0 . 1 

BW 

16.5 

15.8 

0 . 7 

BW 

16.8 

16.7 

0 . 1 

BW 

18.2 

17.1 

1.1 

BW 

17.8 

17 . 4 

0 . 4 

BW 

16.1 

15.6 

0 . 5 

BW 

17.2 

16.7 

0 . 5 

BW 

12,3 

12.3 

0 

BW 

11.9 

11.5 

0 . 4 

BW 

16.3 

15.8 

0 . 5 

BW 

12.6 

12.7 

-0 . 1 

BW 

11.6 

11.3 

0 . 3 

BW 

16.8 

17.2 

-0 . 4 

BW 

12 . 0 

12 . 6 

-0 . 6 

BW 

11.3 

11.1 

0.2 

BW 

16,1 

18.0 

-1.9 

BW 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 




PM3001014492 


BRANDS 


Chesterfield KNFSP 
Chesterfield Lights 100s lOOFSP 
Chesterfield Lights KFSP 
Chesterfield rnfSP 
Eve Lights 120^s 120FHP 
Eve Lights 120's 120PMHP 
Eve Slim Lights lOO's lOOFHF 
Eve Slim Lights 100's lOOFMHP 
Eve Ultra Lights 120's 120FHP 
Eve ultra Lights 120's 120FMHP 
L & M 30's Lights lOO's lOOFSP 
L & M KFHF 

L & M KFSP 

L & M Long Lights lOOFSP 

L S M Super iOO lOOFSP 

Lark lOOFSP 
Lark KFSP 

Lark Light lOO's lOOFSP 
Lark Lights KFSP 
Pyramid KNFSP 

Pyramid Lights lOO's lOOFSP 
Pyramid Lights KFSP 

Pyramid Ultra Lights lOO's lOOFSP 


#32 TAR 

#33 TAR 

l„32 - 133. 

MANUFACTURER 

23.4 

21.8 

1.6 

LG 

10.3 

9 . 4 

0 . 9 

LG 

10.0 

9.3 

0 . 7 

LG 

19.7 

18.0 

1.7 

LG 

12.8 

11.4 

1.4 

LG 

13.0 

11.3 

1.7 

LG 

12.7 

11.5 

1.2 

LG 

12.9 

11.6 

1.3 

LG 

5.4 

5.0 

0 . 4 

LG 

5.3 

5.0 

0.3 

LG 

11.9 

10.9 

1.0 

L6 

13.6 

12.6 

1.0 

LG 

13.6 

12.4 

1.2 

LG 

8.2 

7 . 6 

0 . 6 

LG 

13,7 

12.3 

1.4 

LG 

14.4 

13.3 

1.1 

LG 

14.0 

12.6 

1.4 

LG 

13.0 

12.2 

0 . 8 

LG 

12 . 6 

11 . 7 

0 . 9 

LG 

22.7 

21.4 

1.3 

LG 

13.5 

10.1 

3.4 

LG 

13.5 

10 . 0 

3.5 

LG 

5.6 

5 . 3 

0 . 3 

LG 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 





PM3001014493 


BRANDS 


MANUFACTURER 


Harley Davidson KFSE 

13. 9 

10.3 

3.6 

LO 

Kent 

100s lOOFMSP 

14.1 

11.8 

2.3 

LO 

Kent 

lOOs lOOFSP 

13.9 

12.6 

1.3 

LO 

Kent 

Golden Lights 100s lOOFHP 

8 . 9 

8 . 0 

0 . 9 

LO 

Kent 

Golden Lights 100s lOOFMSP 

9 . 1 

9 . 4 

0,3 

LO 

Kent 

Golden Lights 100s lOOFSP 

B . 7 

8 . 0 

0 . 7 

LO 

Kent 

Golden Lights KFHP 

8 . 1 

7 .2 

0 . 9 

LO 

Kent 

Golden Lights KFMSP 

8 . 1 

7 . 6 

0 . 5 

LO 

Kent 

Golden Lights KFSP 

7 . 6 

7.3 

0 . 3 

LO 

Kent 

III 100s lOOFHP 

4 . 9 

5 . 0 

-0 . 1 

LO 

Kent 

III 100s lOOFSP 

4 , 7 

5 . 3 

-0 . 6 

LO 

Kent 

III KFSP 

3 . 4 

3 . 3 

0 . 1 

LO 

Kent 

KFHP 

11.1 

10 . 7 

0 . 4 

LO 

Kent 

KFSP 

11 . 8 

11 . 6 

0 . 2 

LO 

Max 

120s 120FMSP 

16.9 

15.2 

1.7 

LO 

Max 

1203 120FSP 

17.2 

14.7 

2.5 

LO 

Newport 100's lOOFMHP 

18.7 

18.3 

0.4 

LO 

Newport lOO's lOOFMSP 

18.0 

18.0 

0 

LO 

Newport 25's lOO's lOOFMSF 

19.2 

17.6 

1.6 

LO 

Newport 25's KFMSP 

17 . 1 

16.4 

0.7 

LO 

Newport KFMHP 

15.9 

15.2 

0.7 

LO 

Newport KFMSP 

16.9 

16.3 

0. 6 

LO 

Newport Lights lOO's lOOFMHP 

8 . 7 

8 . 1 

0 . 6 

LO 

Newport Lights lOO's lOOFMSP 

8.7 

8.2 

0.5 

LO 

Newport Lights KFMHP 

8 . -8 

7 . 5 

0 . 8 

LO 

Newport Lights KFMSP 

8 . 1 

8 . 0 

0.1 

LO 

Newport Stripes lOOFHP 

11 .7 

11.0 

0 . 7 

LO 

Newport Stripes lOOFMHP 

12 .1 

11.4 

0 . 7 

LO 

Old 

Gold Filter lOO's lOOFSP 

18.4 

17 . 6 

0 . 8 

LO 

Old 

Gold Filters KFSP 

17 .2 

16.3 

0 . 9 

LO 

Old 

Gold Lights 100s lOOFSP 

12 . 0 

11.2 

0 . 8 

LO 

Old 

Gold Lights KFSP 

8 . 7 

8 - 4 

0 . 3 

LO 

Old 

Gold Straights KNFSP 

2 6.0 

25.5 

0 . 5 

LO 

Satin lOOFMSP 

11.3 

10.7 

0 . 6 

LO 

satin lOOFSP 

11.1 

10.8 

0 . 3 

LO 

Spring lOO's lOOFMSP 

18.2 

17.9 

0 . 3 

LO 

Triumph 100s lOOPMSP 

5.5 

4 . 4 

1 . 1 

LO 

Triumph 100s lOOFSP 

5 . 4 

4 . 8 

0 . 6 

LO 

Triumph KFMSP 

3 . 4 

3.3 

0 . 1 

LO 

Triumph KFSP 

2 . 8 

3 . 3 

-0 . 5 

LO 

True 

lOO's lOOFMSP 

6 . 5 

6 . 7 

-0.2 

LO 

True 

lOO's lOOFSP 

6 . 2 

6 . 3 

-0 . 1 

LO 

True 

KFMSP 

4 . 6 

4 . 2 

0 . 4 

LO 

True 

KFSP 

4 . 7 

4 . 2 

0 . 5 

LO 


~ 4 _ 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 



PM3001014494 


BRRNDS 

Craven Filter standard Size RFHP 

Craven "A" KFHP 

Dunhill International lOOFHP 

Dunhill International Superior Mild lOOFHP 
Dunhill Menthol lOOFMHP 
Dunhill Menthol Mild lOOFMHP 
Rothmans KFHP 

Rothmans Special Mild KFHP 
St. Moritz Filter lOOFSP 
St. Moritz Menthol lOOFMSP 


#32 TAR 

#33 TAR 

#32 - #33 

MANUFACTURER 

18.7 

15.2 

3.5 

OTHER 

15.6 

14.1 

1.5 

OTHER 

16.9 

15.9 

1.0 

OTHER 

8.5 

8 . 6 

-0.1 

OTHER 

14.8 

13.7 

1.1 

OTHER 

10.8 

9.8 

1.0 

OTHER 

18.0 

17.1 

0 . 9 

OTHER 

14.1 

12.4 

1.7 

OTHER 

14.9 

14.4 

0 . 5 

OTHER 

14.2 

13 . 9 

0 . 3 

OTHER 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 



PM3001014495 


BRANDS 


#32 TAR #33 TAR #32 - #33 MANUFACTURER 


Alpine KFMSP 16.6 

Alpine Lights lOO^s lOOFMSP 9-5 

Alpine Lights KFMSP 9.3 

Benson & Hedges lOO's lOOFHP 16.4 

Benson & Hedges lOO's lOOFMHP 16-5 

Benson & Hedges lOO's lOOFMSP 15.8 

Benson & Hedges lOO's lOOFSP 16.9 

Benson & Hedges Deluxe ultra Lights lOO's lOOFHP 5.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights lOO's lOOFMHP 5.1 

Benson & Hedges KFHP 15.4 

Benson & Hedges Lights lOO's lOOFHP 10.8 

Benson & Hedges Lights lOO's lOOFMHP 10.2 

Benson & Hedges Lights lOO's lOOFMSP 10.6 

Benson & Hedges Lights lOO's lOOFSP 10.6 

Benson & Hedges Multifilter KFSF 11.9 

Cambridge Full Flavor lOO's lOOFSP 17.3 

Cambridge Full Flavor KPSP 17.5 

Cambridge Lights lOO's lOOFMSP 11.5 

Cambridge Lights lOO's lOOFSP 11.7 

Cambridge Lights KFMSP 12.0 

Cambridge Lights KFSP 12.4 

Cambridge Ultra Low Tar lOOs lOOFSP 4.0 


Commander KNFSP 6 . i 
Commander RNFSP 22.6 
English Ovals KNFHP 23.5 
Marlboro lOO's lOOFHP 16.6 
Marlboro lOO's lOOFSP 16-4 
Marlboro 25's KFSP 17.1 
Marlboro KPHP 16.8 
Marlboro KFMSP 16.5 
Marlboro KPSP 16.8 
Marlboro Lights lOO's lOOFHMP 10.0 
Marlboro Lights lOO's lOOFHP 10.8 
Marlboro Lights lOO's lOOFSP 10.7 


Marlboro Lights 25'3 KFSP 
Marlboro Lights KFHP 
Marlboro Lights KFMHP 
Marlboro Lights KFSP 


Merit lOO's lOOFMSP 9*7 
Merit lOO's lOOFSP 9.8 
Merit KFHP 7 . 7 
Merit KFMSP 7.9 


15.4 

9 . 4 
9.3 
15.7 

15.9 

15.4 

15.7 
5 . 0 

4.4 
14 . 9 

10.8 

10.3 

9.9 

10 . 4 

10.9 

16.7 

16.5 
11.2 

11.5 

11.6 
11.5 
4 . 0 

26.4 

21.8 

23.1 
15.8 

15.5 

15.8 

15.7 

15.9 

15.8 
9 . 4 
10.0 

10.1 

10.8 

10.5 
9.3 

10.6 

9.3 
9 .1 

7.3 
7.6 


1.2 
0 . 1 
0 

0.7 
0 . 6 
0 . 4 
1.2 
0.2 
0 . 7 
0 . 5 
0 

-0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
1.0 
0 . 6 
1.0 
0 .3 
0.2 
0 . 4 
0 . 9 
0 

-0 . 3 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 9 
1.3 
X . 1 
0 . 6 
1.0 
0 . 6 
0.8 
0 . 6 
0.2 
0.7 
0 .5 
0 .7 
0 . 4 
0 -7 
0 . 4 
0 . 3 


PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 


- 6 - 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 



PM3001014496 


BRANDS 

#32 TAR 

#33 TAR 

#32 - #33 

MANUFACTURER 

Merit KFSP 

7 . 8 

7 . 4 

0 . 4 

PM 

Merit Ultra Lights 100''s lOOFHP 

5.8 

5.8 

0 

PM 

Merit Ultra Lights 100''s lOOFMSP 

5.2 

4.6 

0 . 6 

PM 

Merit Ultra Lights lOO's lOOFSP 

5,3 

5.3 

0 

PM 

Merit Ultra Lights KFHP 

5.1 

4.5 

0 . 6 

PM 

Merit Ultra Lights KFMSP 

4 , 8 

4.7 

0 .1 

PM 

Merit Ultra Lights KFSP 

4 . 8 

4.2 

0 . 6 

PM 

Parliament Lights lOO's IOOFSP 

12.2 

11.5 

0 . 7 

PM 

Parliament Lights KFHP 

9 .2 

8 . 4 

0 . 8 

PM 

Parliament Lights KFSP 

9 . 4 

9 . 1 

0 . 3 

PM 

Philip Morris International lOOFHP 

16.7 

16.5 

0 . 2 

PM 

Philip Morris International lOOFMHP 

16.8 

16.6 

0.2 

PM 

Players lOO's lOOFHP 

14.2 

13.4 

0 . 8 

PM 

Players 100's lOOFMHP 

13.9 

13.6 

0 . 3 

PM 

Players 25's Lights lOO's lOOFMSP 

11.5 

10.8 

0 . 7 

PM 

Players 25's Lights lOO's IOOFSP 

11.8 

11.0 

0 . 8 

PM 

Players KFHP 

12.0 

11.4 

0 . 6 

PM 

Players KFMHP 

11.8 

11.2 

0 . 6 

PM 

Players Lights 25's KFMSP 

10.1 

9 . 6 

0.5 

PM 

Players Lights 25's KFSP 

10.4 

9 . 9 

0 . 5 

PM 

Players RNFHP 

24.7 

24.5 

0.2 

PM 

Saratoga 120's 120FHP 

15.1 

14.7 

0 . 4 

PM 

Saratoga 120's 120FMHP 

14.8 

13.8 

1.0 

PM 

Virginia Slims lOOFMSP 

15.3 

14.4 

0 . 9 

PM 

Virginia Slims IOOFSP 

15.0 

14.3 

0 . 7 

PM 

Virginia Slims Lights lOOFHP 

8 , 7 

8.2 

0 . 5 

PM 

Virginia Slims Lights lOOFMHP 

8 . 6 

7,6 

1.0 

PM 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

14.3 

13 . 4 

0 . 9 

PM 

Virginia Slims Lights 120's 120FMHP 

13 . 7 

13.3 

0 . 4 

PM 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FHP5 

4 . 9 

5.1 

-0.2 

PM 

Virginia Slims Ultra Lights 100 100FMHP5 

4.8 

4.8 

0 

PM 


-7- 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 




PM3001014497 


BRANDS 

Camel Filters lOO'^s lOOFSP 

Camel Filters KPHP 

Camel Filters KFSP 

Camel Lights lOO's lOOFSP 

Camel Lights KFHP 

Camel Lights KFSP 

Camel RNFSP 

century 2b's (25) KFSP 
Century 25's lOO^s lOOFSP 
Century 25's Lights (25) KFSP 
Century 25'’s Lights lOO's lOOFMSP 
Century 25'3 Lights lOO's lOOFSP 
Doral Full Flavor lOO's lOOFMSP 
Doral Pull Flavor 100's lOOFSP 
Doral Full Flavor KFMSP 
Doral Pull Flavor KFSP 
Doral Lights lOO's lOOFSP 
Doral Lights KFSP 

Doral Menthol Lights lOO's lOOFMSP 

Doral Menthol Lights KFMSP 

Doral Ultra Lights lOO's lOOFSP 

Magna KFHP 

Magna KFSP 

Magna Lites KFSP 

More 120s 120PMSP 

More 120s 120FSP 

More Lights 100s lOOFHP 

More Lights 100s lOOFMHP 

More Lights IPOs 120FMSP 

More Lights 120s 120FSP 

More White Lights 120s 120FMP 

More White Lights 120s 120FSP 

Now 100s lOOFMSP 

Now 100s lOOFSP 

Now KFMSP 

Now KFSP 

Ritz 100 lOOFHP 

Ritz 100 lOOFMHP 

Salem lOO's lOOFMSP 

Salem KFMSP 

Salem Lights lOO's lOOFMHP 


#32 TAR 

#33 TAR 

#32 - #33 

MANUFACTURER 

17.3 

16.1 

1.2 

RJR 

16.9 

15.6 

1.3 

RJR 

14.8 

13.9 

0 . 9 

RJR 

11.0 

10.3 

0.7 

RJR 

9 . 4 

9 .2 

0.2 

RJR 

g. 4 

10.7 

-1.3 

RJR 

22.5 

21.7 

0 , 8 

RJR 

15.1 

14.6 

0.5 

RJR 

17.2 

15.2 

2.0 

RJR 

9.4 

8.2 

1.2 

RJR 

11.1 

11.0 

0 . 1 

RJR 

11.5 

10.8 

0.7 

RJR 

15.8 

14.9 

0 . 9 

RJR 

16.2 

14.7 

1.5 

RJR 

16.3 

15.2 

1,1 

RJR 

16.2 

14.6 

1.6 

RJR 

10.3 

10.2 

0 .1 

RJR 

9 . 8 

9 . 3 

0.5 

RJR 

10.9 

8.7 

2.2 

RJR 

10.0 

9 . 2 

0 . 8 

RJR 

4.9 

4 . 7 

0.2 

RJR 

13.9 

13.8 

0 .1 

RJR 

13.5 

13.3 

0 .2 

RJR 

9 . 4 

10.6 

-1.2 

RJR 

17,2 

15.8 

1.4 

RJR 

17.0 

16.2 

0 . 8 

RJR 

10.4 

9.1 

1.3 

RJR 

9.5 

8.4 

1.1 

RJR 

12.6 

12.3 

0.3 

RJR 

12 .1 

11.8 

0.3 

RJR 

10.3 

9 . 9 

0 . 4 

RJR 

9.8 

9 .7 

0 . 1 

RJR 

2.4 

1 .7 

0.7 

RJR 

1.6 

1 . 6 

0 

RJR 

0 . B 

0 . 7 

0.1 

RJR 

0 . 7 

0 . 8 

-0 .1 

RJR 

9 . 8 

9 . 5 

0 . 3 

RJR 

10.8 

10.8 

0 

RJR 

16.4 

16,0 

0 . 4 

RJR 

16.8 

16.8 

0 

RJR 

10 . B 

10.9 

-0 . 1 

RJR 


- 8 - 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 
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BRANDS 



#32 TAR 

#33 TAR 

#32 - #33 

MANUFACTURER 

Salem Lights lOO's lOOFMSP 

8.2 

8 . 0 

0.2 

RJR 

Salem Lights KFMSP 


9 . 4 

9.1 

0.3 

RJR 

Salem Slim Lights 100 

'S lOOFMHP 

9.5 

8.5 

1.0 

RJR 

Salem Ultra Lights lOO's lOOFMSP 

4,5 

4.4 

0.1 

RJR 

Salem Ultra Lights KFMSP 

4 . 9 

4.6 

0.3 

RJR 

Vant age 

100s lOOFSP 


8,5 

8.5 

0 

RJR 

Vantage 

KFMSP 


9 . 8 

9.3 

0.5 

RJR 

Vantage 

KPSP 


10.3 

7.9 

2.4 

RJR 

Vantage 

Menthol 100s 

lOOFMSP 

8.2 

8 . 2 

0 

RJR 

Vantage 

Ultra Lights 

100s lOOFSP 

4. 9 

4.6 

0.3 

RJR 

Vantage 

Ultra Lights 

KFSP 

5.0 

4 . 9 

0.1 

RJR 

Winston 

lOO's lOOFSP 


17.1 

16.3 

0 . 8 

RJR 

Winston 

KFHP 


16.8 

15.5 

1.3 

RJR 

Winston 

KPSP 


16.6 

15.6 

1.0 

RJR 

Winston 

Lights lOO's 

lOOFHP 

9 . 9 

9 . 9 

0 

RJR 

Winston 

Lights lOO's 

lOOFSP 

11.1 

10,0 

1.1 

RJR 

Winston 

Lights KFHP 


9.6 

9.1 

0.5 

RJR 

Winston 

Lights KFSP 


9,5 

9.5 

0 

RJR 

Winston 

Ultra Light S 

lOO's lOOFSP 

4 , 8 

4.5 

0.3 

RJR 

Winston 

Ultra Lights 

KFSP 

5.4 

5.1 

0.3 

RJR 



Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtkk0001 



